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Fechamento Reclamação Oi - Protocolo: 
202107076923838 


De: comunicadooiDatendimentoconsumidoroi.com.br <comunicadooiDatendimentoconsumidoroi.com.br> 
Para: omatutoOprotonmail.com <omatutoO protonmail.com> 


Data: quinta-feira, 15 de julho de 2021 às 16:08 


| 
Oi, WOLNEY! 


A solicitação 202107076923838 registrada na Anatel foi finalizada. 


Caso queira informações complementares do tratamento realizado ou possua novas solicitaçi 
dispomos de um canal de atendimento exclusivo para você. Entre em contato com nossa Our 
informando o número deste protocolo Anatel através do telefone 0800 031 7923, de segunda 
sexta, das 8h às 18h, exceto feriados. 


Esta é uma mensagem automática. Não responda este e-mail. 


Abs 
Equipe de Relacionamento com Clientes Oi 
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